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Diferenciación 


Práctica # 6 


Serie: Cálculo en una variable 

La función seno no normalizada esta definida como 

. / \ sinx 

sincíx) = 

x 

Esta función es utilizada en el procesamiento de señales, un campo el cual incluye la grabación de sonidos y la 
transmisión de señales de radio. 

Ejercicio 1 

Utilice su conocimiento de las gráficas de sin x y \ justo a lo que a aprendido hasta ahora para aproximar 
la gráfica de la función sinc(x) = sinx • 
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